“OA RT NDT Inspection Form 


AEROSPACE 4.5 NR 


Work Order Customer 


Serial Number Date 


MAGNAFLUX 


Description 
Lifter Oo o 
Lock Roller Pin | fJ 
Latch Oo o 
Lock Roler | | 
Lock Oo o 
LoadStop | o 
Keeper | | 
Latch Roler | J 
Lever C eel 
Latch Roller Pin | | 


Part Number Description Pass/Fail 
4.5 NR-6 Side Plate Cover o i 
4.5 NR-25 [Side Plate Solenoid) = | O 


Tested by Signed 


QMSF 8.2, NDT Inspection Form 4.5NR 


